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Kennisgeving intrekken van de watervergunning van Chevron Oronite 
Technology BV, Rijkswaterstaat 


Waterwet 

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft het voornemen om positief te beschikken op het verzoek 
tot intrekken van de watervergunning van Chevron Oronite Technology BV te Vondelingenplaat- 
Rotterdam. De watervergunning kan worden ingetrokken omdat de lozingen, waarvoor de waterver¬ 
gunning is verleend, op de gemeentelijke persriolering worden aangesloten. 

Terinzagelegging 

Het ontwerpbesluit, met bijbehorende stukken, ligt vanaf 2 juli 2015 tot en met 12 augustus 2015 ter 
inzage bij: 

• Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Boompjes 200 Rotterdam. Op werkdagen van 09.00 tot 12.00 
uur en van 13.00 tot 16.00 uur en buiten deze uren na een vooraf gemaakte afspraak (telefoon: 06 
53 73 57 22 of 06 27 85 64 44, fax: 010 402 70 81). 

Zienswijze(n) 

Een ieder kan zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen inbrengen gedurende de periode van 
terinzagelegging. Schriftelijk aan Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Postbus 556, 3000 AN 
Rotterdam en/of mondeling via telefoonnummer: 06 53 73 57 22 of 06 27 85 64 44. 

Inlichtingen 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening van Rijkswater¬ 
staat West-Nederland Zuid, telefonisch bereikbaar onder de hierboven vermelde nummers. 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 
namens deze, 

hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid 
A.H. Bos-Massop 
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